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取扱説明書 • 工事説明書 


このたびは本機をお買いホめいただきましてまことにありびとうございます。 

♦ご使用になる前こ、必ずこの「取扱説明書•工事説明書」をよく読んで、正しく使用 
して < ださい。 

この r 取扱説明書•工事説明書」は、保証書と共に必ず保管してください。 
♦取扱説明書•工事説明書を紛失された場合は、お買いホめ①販売店にごホ目談くださし、。 


A 警告 



ガソリン使用禁止 
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取扱編 

]] を全のために必ずお守りください 


参お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、製品を安全に正しく使用するために、 
必ずお守りいただくことを説明しています。 

参ここにおした表示は、誤った使いかたをしたとさに生じるを害や損害の程度を次の表示で区分し、説明 
しています。 


么警告 (WARNING) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人 
び死 t 、 重傷を負ラ可能性、または火災の可能性 
び想定される内容をおしています。 

A 注意 (caution) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性や物的損害の発生び想定され 
る内容を示しています。 


参お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。 


0 (S 0 €) ® 

この絵まおは、「禁止」されている内容です。 

A 

この絵表示は、「ミ主意」していただ < 内容です。 

〇 C 

この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。 


参説明文中の r お願い」 事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容び記載されています。 


A 警告 （ WARNING ) 


★ガソリン使用禁止 

ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶巧に使用しないでくだ 
さい。 

少量の混入でち、火災の原因になります。 



★煙突がれを険 

煙突び外れたまま使用しないで<ださい。 

外れていると運転中に排ガスび室内に漏れて、危険です。 



0 

禁止 


★煙突閉そ<危険 

煙突びつまったり、ふさびれたままで使用しないでください。 
閉そくしていると運転中に排ガスび室内に漏れて、危険です。 



★巧類の乾燥厳禁 

を類などの乾燥には使用しないでください。 

あ類び乾燥すると、ス I -ーブの熱気でゆれて落下して火び 
つさ、火災の原因になります。 



0 

禁止 


♦乂ソレー吿厳禁 

スプレー宙やカセットこんろ用ボンベなどを、ス I -ーブの 
上や前に放置しないでください。 

熱でたの圧力び上びり、爆発し、危険です。 



0 

禁止 










































































































田]ま全のために必ずお守りください 


成ミ主意に AUTION ) 


★力ーテン、寝具など可燃物近接禁止 I 

カーテン、布団や毛布など燃えやすいもののそばなどで使 
用しないで < ださい。 

ストーブの熱気で着火して火災び発生するおそれびあります。 
可燃物との離隔距離については 、 P 4の I ★可燃物との距 
認を離す 1 の記載内容を参照してください。 



女給油時消义 

給油は、必ず消火していることを確認し、他に火の気のな 
し、状態でおこなってください。 

火災のおそれびあります。 



〇 

消义 


★油漏れ確認 

油タンク-ゴム製送油管-接合部-給油コックおよび機器等 
からの灯油漏れびないことを確認の上ご使用ください。 
灯油び漏れていると火災のおそれびあります。 



★異常時使用禁止 

万一異常を感じたときは、使用しないでください。 
異常燃焼のおそれびあります。 



I ★高温部接触禁止 I 

燃焼中や消火直後は、高温部、煙突、天板、天板ガード、 
ガードなどに手などふれないよラミ主意してください。 
やけどのおそれびあります。 


接触禁止 


I 女指や異物を入れない I 

空気取入□や天板ガードやガードの中に、指や可燃物 • 
針金などの異物を入れないで<ださい。 

けびや火災のおそれびあります。 



★腰をかけたり物をのせない 

ス I -ーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。 
ス I -ーブの故障や、やけどのおそれびあります。ス I -ーブの 
上になびんや、水を入れたちのなどを置かないでください。 
水びかかると漏電や故障のおそれびあります。 



0 

禁止 






























































































A ミ主意 （ CAUTION ) 

★やかんのせ禁止 

やかんなどをのせないで< 
振動や接触によってやかん 
れびあります。 

ださぃ。 

の熱湯びこぼれ、やけどのおそ 

禁止 

★分解修理の禁止 

故障、破損したら、使用し 
不完全な修理は、を険です 

なぃでくださぃ。 

分解禁止 


★改造使用の禁止 


改造して使用しないでください。 

また、煙突には床暖房用の熱変換器などを取り付けないで 
ください。 

火災ゃ排ガスび室内に漏れる原因となり、を険です。 


0 

禁止 


★換気扇使用禁止 


ス I -ーブを使用している時は室内で換気扇を使用しないで 
ください。 

異常燃焼や、立消えして爆発燃焼するおそれびあります。 
また、換気口、給気□は常に確保し、物などでみさびない 
でください。 


0 

使用禁止 


★電源コードを傷めない 


電源コードに無理な力を加えたり、傷付けたり束ねたり、 
物をのせたり加工しないで<ださい。また、電源プラグを 
抜くとさは、コードを持って引さ抜かないでください。 
電源コードび破損し、火災や感電の原因になります。 



0 

禁止 


★電源プラグは確実に差し込む 


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでくだ 
さい。 

(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないで 
ください。） 

火災の原因になります。 

磊れた手での抜さ差しはしないでください。 

感電の原因になります。 



〇 

指示 


★長期間使用しないとをは電源プラグを抜く 


長期間使用しないとさは、電源プラグをコンセントから抜 
いて < ださい。 

火災や予想しない事故の原因になります。 


電源プラグを巧く 

















































田]ま全のために必ずお守りください 


可燃物 


4己 cm 
(煙突の周囲) 



可燃物 


4己 cm じし h 
(煙突の周囲） 


.3抵〜 


A ミ主意に AUTION) 


★電源プラグのお手入れをずる 1 


とさどさ電源プラグを抜き、ほこり（及び金属物)を除去してください。 
(ほこりや異物びたまると湿気などで絶縁不良になり）火災の原因になります。 


〇 

指示 


★高地（標高1 ，500 mm 上）使用禁止 


酸素濃度び薄いので不完全燃焼します。 

標高1,000〜1,日00 m では再調整び必要ですので、販売店へお問い合わせください C 


0 

使用禁止 


★可燃性ガス使用禁止 


ス I -ーブを使用している部屋で、可燃性ガスび発生するちの（ガソリン、ベンジン、 
シンナー)、スプレーを使用しないでください。 

火災や故障の原因になります。 


0 

使用禁止 


★お子様やお年寄りのご使用にま意 


お子様やお年寄り、体のご不自由なちびお使いになる場合は、やけどなどについて、 
周囲の人び充分にミ主意してください。 


A 

注意 


★可燃物との距離を離ず 


〇 


距離 


ストーブ及び煙突か!5周囲の可燃物までの離隔距離は火災予防条例で規定されてい 
ますので図のよラにして<ださい。 

参 A • 日寸法は、煙突と可燃物との離隔距離 (4 日 cm け上)でち規制されます。保守- 
点検ち考慮し可燃物との離隔距離び長くなるよラに設置してください。 

参ス I -ーブ側面と可燃物は 30 cm じ(上離してください。 

参 A 寸法巧 0 cm じ(上)は、ガード遮熱板を取り付けることで、 20 cm まで近づけることび可能です。 

参ス I -ーブは、附属の置台の上に据付けてください。 

参ス I -ーブの上に物び落下しない場所で使用してください。落下物により火災び起さるおそれびあります。 
参家具等からは充分な距離を離してください。（熱で変形や変色、自然発火することびあります。） 

邱然物 
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可燃物 































































































お願い （ NOTICE ) 


女ホ了油の廃棄 

巧油の廃棄処分は、灯油をお買いホめになった販売店にご相談ください。 


1] 使用ずる場所 


★効果的に使用するために 



参放射熱を妨げるちのびない場所に設置してく 
ださい。 



参外気に接する窓の下や壁側に設置すると効果 
的です。 


参熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることびあります。 
熱に強いマットなどを敷いてください。 


a 




















































3 各部のなまス 




操作-表示部のなまえと使いかた、 r 点な」- r 点滅」の意味 


タイマーランプ 





パワーモニター 

ソ 


燃焼状態に応じて点灯するランプの数 
び変わります。 



操作部 

操作部は開閉式。 
操作扉の 巧 甲が 
を押して、指をは 
なすと開さます。 




温度•時計合わせボタン 


室温の設定、時刻の設定に使い 
よ9 〇 


「囲使用前の準備」 の 現御寺刻 
の設定めしかたし 
「固使いかた」 の 室温調節のに 
かた（自動運乾)] 及び 巧 

運商 1参照 


セーブボタン 

セーブ運転の設定 
おこないます。 

-解除を 

「固 使いかた」 の 

セーブ 運 

J 

乾のしかた 参照 






















































































































































構造図 


煙突取付 □ 天板ガード 

燃焼筒ふた厂熱交換器 



叱ゴつ i 由皆 


調節脚 


電磁ポンプ 



' 運転スイッチ > 


運転の入-切をおこないます。 

点!口 . 運転中です。 

点滅 . 消火動作中の再点火です。 

(ストーブび;令えると r 点!打」 

に変わります。） 

セーブによる消火動作中です。 
(消火動作び終わると r 点!打」 

に変わります。） 

「固 使いかた」 の1 点义のしかた し1 タイ 

マー運面のしかた、消义のしかた 参照 


V 


/ 

セーブ ランプ ] 

点な…. 

V 

'•''セーブ運転び設定されていま 
す。 


乂力調節つまみ 


手動運転 . 

目盛「微か」〜「強」の間で希望の火力位 
置に合わせます。 

自動運転 . 

目盛「自動」に合わせると室温調節をす 
る自動運転になります。 

「固 使いかた」 の 义力調節のしげた!¥ 
動運野）、尾通の調節のしかた（自動運野） 

L 参照 


デジタル表示部 


温度 ♦ 
時計〇 


國:國 

設定温度室内温度 


I 温度表71^ 

設定温度…… 

日む〜30むまで設定 
温度を選択でさます。 
室内温度 . 


一9む〜3日むまで表 
TJX しよ9 〇 

I 低温表 71^ • 局 温表の 

「し〇」 . 室内温度び 

一10むけ下 

「H I 」 . 室内温度び 

3日むけ上 


温度〇 
時計 ♦ 


〇 


00 


設定温度室内温度 


温度〇 
時計〇 


00 


設定温度 


室内温度 

♦ 

タイマー 


■現在時刻表示 

現在の時刻を表おしま 
す。 

■タイマー運転時刻表示 

タイマー運転時刻を表 
しよ9 〇 


温度〇(^ 


時計〇 ^ 




設定温度室内温度 


■故障.異常により自動消 
义したとをのエラー表示 
自己診断機能により、 
故障時に, 巧己〜がが 
を表のします。 

(「图 故障•異常の見分け 
かたと処置方法」 参照） 



















































































































































互使用前の準備 


_ 燃料 

(§) 燃料は、打油 （ J に1号打油）を必ず使用してくださし、。 


A 警告 


I ★ガソリン使用禁止 I 

ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶対に 
使用しないで < ださい。 

少量の混入でち、火災の原因になります。 



♦ガソリン、シンナーおよびこれらび混入した阿 
油、変質な油、巧れたな油、水やごみの混じつ 
ている灯油などは、絶対に使用しないでくださ 
い。 

参な油は、必ず火気、雨水、ごみ、高温および直 
射曰光を避けた場所でな油専用容器を使つて保 
管してください。 


灯油とガソリンの見分けかたのポイント 


指先に使用燃料をつけて息を吹さかけます 
(乂の気のない所でおこなってください） 


〇な油 


X ガソリン 





m 


濡れたままです。すぐ乾いてしまいます。 


給油のしかた 


給油の際の手順とま意 


1油タンクに給油ずる。 

I 参油タンクの給油□みたをはずし、な油を市販の給油ポ 
ンプで油量計を見なびら給油して < ださい。 

参給油の際は、給油□フィルターを取り去らないで < だ 
さい。 


2給油の際にこぼれた打油をふき取る。 

参給油後、油タンクの底のドレン受けを透視して水やご 
みびたまつておれば給油□フィルターをいつたん取り 
はずし、給油□から市販の給油ポンプをドレン受け内 
に差し込み、水やごみなどを吸い出してください。 



給油口ふたを必ず元通りに閉める。 









































燃料切れの注! 


参燃焼中にな油がなくなると消火します。 

このとさデジタル表示部に 「ら E S 」 を表示し、異常びあ 
つたことを巧らせます。 

油タンクにな油びあるのに 「ら？ S 」 び表示するときは、 

送油経路のつまり、空気たまりび考えられます。このよラ 

なときは「回 使用前の準備」 の I 給油のしかた1 

や r 间使用前の準備」 の I 点火前の準備と確認 i r 定油 
面器のリセットボタンのセット」 を参照して送油経路の点 

検をしてください。_ 

参 再運転する場合は、本体温度び充分下びつてから油タンク 
に給油し、 r 運転スイッチ」 を一度 r 切」 にしてから r 入」 にし 
て < ださい。 


デジタル表示部 



空気抜きの方法 


参送油管の途中が山おになつたり、もつれたりしていますと、 
送油管の中に空気がたまつて油び流れないためにス I ブ 
は r が引や 「 W S 」 を表示して消义動作をおこない 
ます。 

このようなときはけ下の手順で処置をしてください。 

(な油をこぼさないよラにを意して < ださい。） 

① バルブを全閉にする。 

② 送油管に山形搞做びないように平らにする。 

③ ス I -ーブ本体との接続部を取りはずし、取りはずした送油 
管の先端をバケツなど灯油をためることびでさる容器に入 
れはずれないよラに固定する。 

④ ノりレブを全開にし、送油管から灯油に空気び混じらない状 
態で連続して流れ出ることを確認する。 

ミ主意：バルブを全開にしても灯油びまったく出ない場合は 
油タンクとス I -ーブ本体との落差(約 30 cm 必要)びな 
い場合もありますので確認-処置してください。 

⑥確認できたらノりレブを全閉にする。 

⑥ 送油管をストーブ本体に接続する。 

⑦ バルブを全開にする。 

⑨ス I -ー ブ本体の側面にある赤色の リセットボタンを 下へ 
1回巧す。 

⑨ストーブを運転する。 


空気 






※製品の側面にありまず 



























































囲使用前の準備 


点乂前の準備と確認 


油漏れの確認 

ス I ブの置台または送油経路細タンクや送油管の接合部など)から油漏れびないかどうか確認してくだ 
さい。 

万一、油漏れしている場合は必ずお買いまめの販売店に修理依頼、または当社にご相談ください。 


煙突接続の確認 

煙突び正しく接続されているか確認してください。外れていると運転中に排ガスび漏れ大変を険です。 
煙突び雪やル鳥の巣などでみさびれていないか確認してください。 


ストーブ周辺の確認 

ス I -ーブの周辺および煙突の周囲に引火物や可燃物を置かないで<ださい。 


定油面器のリセットボタンのセット 

定油面器のホい U セットボタンを、下へ]回巧してください。 

点火するたびにセットする必要はありませんび、シーズン初めや、本体 
設置場所を変更したとき、または対震自動消火装置び作動したあと再運 
転するときは、 U セットボタンをもう一度、押しなおしてください。 



-お願い- 

参 U セツトボタンは日秒じ(上巧し続けたり、カラーを外して巧さない 
でください。 

参定油面器からな油びあみれたり燃焼び継続しないことびあります。 



操作扉の開閉を確認ずる。 

操作部は、 r 操作扉」 を指で軽く巧し込んでか 
ら指を離しますと、ゆっくりと出てさます。 
操作後は軽く押しもどすと□ックして止まり 
ます。 r 操作扉」 は、操作する時な外は必ず閉 
じてご使用ください。 



電源プラグをコンセント（家庭用 
AC 100 V ) に確実に差し込む。 

デジタル表示部はち図のよラに「-」 

表示されますので、現在の時刻をセットして 
<ださい。 




デジタル表示部 




























































現在時刻の設定のしかた （運転停止中にしかできません。） 



デジタル表示 


時計ランプ 



m 現在時刻が午後7時10分の場合 

① 「時」または r 分」のボタンを}甲ず。 

「時計ランプ」び点滅します。 

② デジタル表示を見なび！5 r 時」のボタンを}甲して「/弓」に合わせる。 


③デジタル表示を見なび！5 r 分」のボタンを}甲して「,'0」に合わせる。 


参 r 日き」 • r 分」 のボタンは、]度巧すごとに]時間または]分間ずつ進みます。巧し続けますと連続的 
に進みます。 

♦時刻合わせをする場合は、 「時計ランプ」 び点滅している間に r 時」- r 分」 のどちらかのボタンを押し 
て < ださい。 

時刻合わせびでさなかつた場合は、ちラー度 r 時」 または r 分」 のボタンを巧してやり直してください。 


④ r 時計ランプ」び、点滅か5点抑こ変わり、設定び完了しまず。 

-お願い- 

参ストーブの時刻表おびズレたり、タイマー点火時刻びズレたりする場合は、コンセントを一度抜い 
て、もラー度差し込み直して、時刻を設定してみてください。それでも直らないとさはお買い求め 
の販売店までお問い合わせください。 

参ス I -ーブに初めて通電したとさや、停電後や、電源プラグを抜いて再通電した場合、デジタル表示部 
は「—」表示されますので、現在の時刻を設定してください。 


































司使いかた 


点乂のしかた (手動運転の例) 

点火操作をする場合は、 r 操作扉」 を開ける必要はありません。 




温度ランプ 


运粒乂イツナ 


デジタル表示部 


①油タンクのバルブつまみを r 全開」にずる。 


② 「運転スイッチ」を押して r 入」にずる。 

参「運転スイッチ」び点灯します。 

参「温度ランプ」び点灯し、デジタル表示部に室内温度を表示します。 

③ 約120秒後に自動的に点义しまず。 

-お願い- 

参 ご購入されて初めて使用されるときに、製品の塗料やパッキンなどの焼けるようなにおいがする場 
合があります。 

このような場合は、お部屋の窓を少し開け、半曰か！51曰程度、 r 強」運転をしてください。 

参初めて運転するとさは、送油経路に充分燃料び供給されていないため、一回で点火しない場合びあ 
りますから、しばらく待ってからちラー度点火操作をおこなってください。 

♦] 〜2回点火操作をして、点火しなかった場合、何回ち点火しないでください。バーナー内に打 
油びたまります。販売店にご連絡<ださい。 

万一灯油びたまったことに気付かずに点火したときは、「運転スイッチ」を巧しなおして「切」にし、 
たまったな油び燃えつさるまで待ってください。 

このとき、電源プラグをコンセントか！5巧かないでください。 

参点火時には、ガラスび曇りますび、これは排ガス中の水分の蒸気によるものです。 

参室温び0むけ下の場合は、点火までの時間は約日分になります。 


乂力調節のしかた（手動運転) 


火力調節は、 「义力調節つまみ」 を目盛 r 微少」〜 r 強」 の間で 

自由に調節してください。 

「パワーモニター」 び、目盛の位置に応じて点灯します。 

-お願い-> 

点火後約日分間は、予備燃焼のため r 弱」 燃焼しますので、 
火力調節はでさません。 


嗎日;極] 

設定巧度室巧湿度 


パワーモニター 





























































室温の調節のしかた（自動運転) 


参自動運転は、お部屋の温度をできるだけ一定に保つための運転方法です。 
参室温の調節は、自動運転をしている場合でしかできません。 

参操作が終わつた！5、操作扉を閱じてください。 


購入後、初めてお使いになる場合は、「み:?」に0む）び設定温度となります。 



デジタル表示 



① 操作扉を開け r 乂力調節つまみ」を目盛り「自動」の位置に合わせまず。 

デジタル表示部に、現在の室内温度と設定温度「み7」び表示され、自動運転となります。 

② 温度を上げるとき。 

デジタル表示を見なびら、ボタンを巧します。 

③ 温度を下げるとき。 

デジタル表示を見なびら、 「 」 ボタンを押します。 

/- 

•温度設定をする場合は、「温度ランスび点滅している間に r $ i ^」• 「'^ブ自」ボタンのどちらかを 
押してください。設定できなかった場合はもう一度巧して、やり直してください。 

参設定温度は、日む〜30むまで、室温表示は一9む〜3日むまで表示します。 

参室温表示は室温び一10むけ下の場合 r しコ丄 3日むけ上の場合は rw ,」 と表示します。 

参設定温度にコント□ールするために自動的に火力を調節します。 

参一度温度設定しますと、その温度を記憶していますので変更をしない限り、消火後再運転する場合、 
同一設定温度 I しなります。 

. -お願い- 

参温度調節は、ス I -ーブの位置や部屋の大ささなどで、必ずしち、ス I -ーブの表示温度と室温とは 
一致しません。このような場合は、本体背面のルームサーミスタを、 I 工事 編 I の 「国] 据付け」 の 
ルームサーミスタの配線(移動） を参照して、適切な位置に付け替えてください。 










































固使いかた 


セ—ブ運転のしかた （自動運輯中にしかできません。） 


参セーブ運転は自動運転中に、室温が設定温度より、約2で上昇すると自動的に r 消火」します。また設定 
温度まで下がると、自動のに r 再点义」します。 

参操作が終わつた5、操作扉を閉じてください。 



①操作扉を開け r セーブボタン」を}甲ず。 

参 r セーブランプ」 び点灯し、設定されます。 

参 セーブ運転は一度設定すれば、記憶されます。 


解除のしかた 


②操作扉を開け r セーブボタン」を}甲ず。 

参 r セーブランプ」 び消灯し、解除されます。 


タイマー運転のしかた (タイマ-を使用して暖房を始めたいとき) 

タイマー運転をする場合は、「円^ 使用前の準備」 の I 現在時刻の設定のしか/^ に従って、時刻合わせを 
してからでないとタイマー運転でさません。 




























































設定のしかた I 

di 午前目時30分に設定したい場合 
① r タイマーボタン」を}甲ず。 

初めて設定するとさはデジタル表示部の表示び r 已： 00」 
表示に変わり、「タイマーランプ」び点滅します。 



②デジタル表示を見なび！5 r 時」のボタンを}甲して「5」に合わせる。 


③デジタル表示を見なび！5 r 分」のボタンを}甲して「み引に合わせる。 


•r 時」- r 分」 のボタンは、一度押すごとに]時間または 10 分間ずつ進みます。押し続けますと連続的 
に進みます。 

参時刻合わせをする場合は、 「タイマーランプ」 び点滅している間に r 時」- r 分」 のどちらかのボタンを 
巧してください。 

参設定でさなかった場合は、ちラー度 r タイマーボタン」 を巧してやり直してください。 

v _ y 

④「タイマーランプ」び、点滅している間に r 運転スイッチ」を押して「入」に 
ずる。 


参 少し待つと、タイマーランプび点灯してデジタル表示は現在の時刻を表示してセットび完了します。 

-お願い- 

参 タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば、変更しない限り、 「タイマーボタン」 を押し 
て 「タイマーランプ」 の点滅中に、 「運転スイッチ」 を 「入」 にするだけで同一時刻で設定び完了します。 

参 r 運転スイッチ」 を押して、 「タイマーボタン」 を押すと、タイマーランプび点滅し、少し待つと、 
「タイマーランプ」 び点灯しセットび完了します。 

♦タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなってください。 

V ゾ 

解除のしかた ~ 

タイマー運転操作をした後、タイマー運転時刻前に通常運転をおこないたい場合。 

① r 運輯スイッチ」を巧して r 切」にする。 

一[タイマー運転の解除] 

② r 運転スイッチ」を再度}甲して r 入」にする。 

^[通常運転開始] 

タイマー運転のま意事項 

’ -お願い- 

参 通常運転中に r タイマーボタン」 を巧すと、消火して r タイマー運転」 の状態になり、タイマー運転時 
刻に自動的に点火します。 

参 タイマー運転時刻の確認は、タイマー運転待機中または運転停止時に r タイマーボタン」 を押すと、 

10秒間表おします。 

参 タイマー運転操作後に停電びあったときや、ストーブを揺らして対震自動消火装置び作動したとき、 
電源プラグを抜いたとさは点火しません。 























固使いかた 


消乂のしかた 



①「運転スイッチ」を押して r 切」にずる。 

参「運転スイッチ」び消灯します。 

参デジタル表示部は、現在の時刻を表おします。 


消火後しばらくは燃焼用送風機び回転し続けます。その後自動的に停止します。 
燃焼用送風機び止まるまで、電源プラグを抜かないでください。 


-お願い- 

参ス I ブの消火は電源プラグをコンセントか！5巧き取ったり、ス I ブをゆすって消してはいけま 
せん。 

参が出するときは、必ず消火してください。 

参長期間留守にするとさは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。 


消乂後再点乂するときのま意 


消火後すぐに再点火すると、異常音び出ることびありますので、しばら<をえるまで待つてから再点火し 
て < ださい。 


使用上のま意 


参ご使用中に、においびしたり目びしみる場合は、煙突やパ 
ッキン部からち排ガスび漏れていることび考えられを険で 
す。使用するのをやめてお買い求めの販売店にご相談くだ 
さい。 

参長期間使用しない場合や、使用期間び終わりましたら、必 
ず電源プラグを抜いて < ださい。 

ほこりや巧れびついて発火することびあります。 

参このス I -ーブは、雷に対する安全機構をそなえていますび、 
雷の条件によってはストーブび故障することびあります。 
雷び発生したら電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
ると安全です。またス I -ーブをいためることちありません。 
参ス I -ーブを使用するとさは、必ず天板ガードを取り付けて 
から使用してください。 

取り付けないと、地震などによりストーブに可燃物び落下 
したとさ、火災のおそれびあります。 



A 
















































固を全装置 


参を全装置が作動するのは何！5かの異常びあるときですか！5、下記の処置をしても正常にならないと 
きは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

参安全装置び作動した場合は、「運転スイッチ」を押し「切」にしてから、下記の処置をおこない、再度 
「運転スイツチ」を巧して「入」にしてください。（再点火操作） 


ま全装置 はた 


5さ 


処 



対 震 自動消火装置 
EE S 


参運転中にストーブ本体び地震(震度約日け上） 
や強い振動、衝撃を受けた場合、火災などの 
危険を防ぐために自動的に運転を停止します。 

参タイマー運転中に5を表した場合、夕 
イマー運転は解除されます。 


参地震によって作動した場合、 
周囲の可燃物、機器の損傷、 
油漏れ、煙突の外れなど異常 
びないことを確認してから再 
点火してください。 


点乂ま全装置 
が；' 


参点火ヒーター-電磁ポンプ-燃焼用送風機な 
どの故障やス I -ー ブに灯油びさていないこと 
により点火しないときに、運転を停止します。 


参点火ヒーターの故障び原因で 
運転を停止したとさはノ（ーナ 
一底に巧油びたまります。た 
まった灯油をみさ取ってから、 
ご使用ください。 

(販売店にご相談ください） 

♦r 豆 ] 使用前の準備」 の dS 
のしかた I をお読みになって 
点検-処置してください。 


停電ま全装置 
EIE 0 


参運転中に停電や電源プラグを抜<などして蕾 参再点火操作をします。 

源び切れたとさは、自動的に運転を停止しま 


す。 


参再び通電されてち運転しません。 

•タイマー運転中に停電びあった場合、タイマ 
一運転は解除されます。 


参現在時刻の設定とタイマー運 
転の設定をやりなおします。 


燃焼制御装置 
EE 6 


参燃焼中に炎び消えたとさ、自動的に運転を停 
止させる安全装置です。 


♦r 凶 使用前の準備」 の 給油 

のしかた I をお読みになって 
点検-処置してください。 

参再点火操作をします。 


EE 表示は安全装置び作動したとさのエラー表示です。 

詳しくは、「回 故障-異常の見分けかたと処置方法」 を参照してく 
ださい。 


—— お願し、 - - … 

すべての処置は必ずストーブを 
消火し、本体温度び充分下びっ 
てからおこなって<ださい。 



























3 点検-手入れ 


点検-手入れをおこなうときは 


参点検•手入れをおこなラとさは、ス I -ーブを消火し、ス I -ーブび充分;令えてから、必ず電源プラグを抜 
いておこなって<ださい。 

参部品に触るときや、内部を掃除するときは、手をけびしないよラに、手袋をはめておこなってください。 
参ス I -ーブをベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。 

参電装部品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないで<ださい。 


使ラたびに 


★周囲の状態 I 

参ス I -ーブの周囲は、常に整理、清掃し、燃えや 
すいちのを置かないよラにしてください。 

参ストーブはいつも清潔に掃除してください。巧 
れたままのご使用は危険のちとですし、ス I -一 
ブのいたみを早めます。 

★ほこり 

参ス I -ーブについたほこりや巧れは、掃除機で吸 
し、取ったり固 < しぼった磊れ雑巾などでみさ取 
ってください。 

女臭 ki .うが 

参燃焼中に排ガスのにおいびしたり、煙突からす 
すび出ていないか確認してください。 

異常びあれば販売店に連絡して < ださい。 


★油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

参送油経路やス I -ーブに油漏れかまたは油のたま 
り、油にじみびあるかどラかを調べる。給油の 
とさこぼれたな油はよくみさ取って<ださい。 
万一油漏れによって油のたまり、油にじみび生 
じているとさは、消火操作をし、原因を確かめ 
防漏処置をし、油漏れびなくなったことを確認 
してから点火操作をして<ださい。 

★ゴム製送油管 

参ゴム製送油管をかし曲げてひび割れしていたら 
交換してください。 

参ホースバンドのゆるみびあれば締めなおして< 
ださい。 

参ゴム製送油管は2年に]度は新しい物に交換さ 
れることをおすすめします。 


★煙突 


参外気温び低い場合、煙突内の排ガスの水分び結露しやす<なり、結露水びま結して煙突をふさぎ、不完 
全燃焼や排ガスび室内に漏れる原因となりを険です。 

曰常点検して < ださい。 


気になった時に 


★ガラス炎筒 


参使用環境（強風、外気温の変動によるドラフトの変化など）や使用状況によっては、ガラスにすすび付 < こと 
びあります。気になった時は、強燃焼で連続1〜2時間燃焼させてください。自然にすすび消えていさます。 
また、ガラスに変形及び割れび確認されたときは、ただちに使用を中止して、販売店に連絡してください。 


1箇月に1回 m 上 


★送風機フアンのほこり 


燃焼用送風機のファンにほこりびついたとさ、ブラシや電気掃除機など 
で取り除いてください。 

参ストーブ背面の点検扉を固定しているネジをはずし、点検扉をはずし 
てから掃除してください。掃除後は、必ず元通りに点検扉を取り付け 
て < ださい。 

参ファンを変形させないよラにを意してください。 


























★反射板のほこり（必ず手袋をはめておこなってください) 


参ス I -ーブの反射板にほこりびたまった場合は、ガードのち端を上ちへ 
持ち上げ、手前へ引いてガードを開いてから、乾いた布で、反射板に 
たまったほこりをみき取ってください。 


3箇月に1回 m 上 



★油タンク 

参給油□フィルターびごみやほこりで目づまりし 
ますと、給油時に給油□よりあみれ出たりしま 
す。給油□フィルターを取出して、付着したご 
みやほこりを取り除いてください。 

★電源プラグ-コンセント 


★油タンク内の水 

参油タンクに水やごみびたまつているようでした 
ら、ドレン抜さや、油タンクのストレーナなど 
からたまつた水やごみを取り除いてください。 


参電源プラグ、コンセントにほこりや巧れびたまると火災の原因になる 
ことびあります。 3箇月に ] 〜2回電源プラグをコンセントから抜い 
て、付着したほこりや巧れを取り除いて<ださい。 


定油面器のストレーナ 



参定油面器のストレーナは約3箇月に]回と、ス I -ーブの格納（シーズ 
ンオフ）のとさ、次のよラに口油で洗ミきしてください。 

① 油タンクのバルブを閉める。 

② 定油面器のストレーナの掃除□に容器をあてびっておき、 2本のね 
じをはずして、ストレーナを抜さ出す。 

③ ストレーナを 巧油で洗ミきする。 

④ ストレーナを元通りに取り付け、こぼれた口油をふき取る。 

⑤ 油タンクのバルブを開く。 

⑥ 油漏れびあるかないかを点検する。 



シーズンに1回 m 上 


★パッキン 

参燃焼中、室内ににおいびこもるような場合は、 
とくにミ主意して点検してください。 

•ガラス炎筒とバーナーの接続部、ガラス炎筒 
と熱交換器の接続部、燃焼筒みたと熱交換器 
の接続部 

• 点火ヒーターの取り付け部 


★点义 ヒーター 

参点火ヒーター及びパッキンび古くなり、切れた 
り、すさまなどびあると、点火不良及びガス漏 
れの原因になります。 

(販売店にご相談ください） 


































因点検-手入れ 


女燃焼リング、パ'—ナー 

参燃焼リング、バーナーは高温になりますので劣化することびあります。とさどさ点検し、変形や劣化し 
ていたら早めに修理してください。（販売店にごネ目談ください） 


★煙突 

参煙突は約4箇月に]回程度の割合でいったん取り外し、排気流路部分のすすによるよごれなどを点検し、 
ほこりやすすびたくさんたまっているとさは、軽く掃除してください。 

少々ほこりやすすびたまつている程度では、掃除をおこなう必要はありません。 


★耐熱塗装の補修 

参熱交換器は耐熱塗装を施していますび、耐熱塗装膜び酸化してなくなる場合びあります。 
その場合は市販の耐熱塗料のスプレーで、火気のない所で補修するとされいになります。 


地震などの災喜び発生したとさの点検について 


参地震などにより製品に振動、衝撃が加わつたときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 


点検内容 

参機器の損傷の点検 参煙突回りの外れ、漏れの点検 参送油経路からの油漏れの点検 

参点検で異常びみつかった とさ や、点検した後に使用しているとき、排ガスのにおいびしたり目びしみる 
場合は、使用を中止して、販売店または別紙のお客様相談窓□一覧に修理依頼をしてください。 


国定期点検 


長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にま全 
にお使いいただくために、2年に1回程度、シーズン終了後などに、お買い巧め店、または修理資格を〔（財） 
日本石油燃焼機器保守協会 （ TEL 03-3499-2 日 28) でおこなう技術管理講習会修了を（石油機器技術 
管理±)など〕のいる店、当社などにお問い合わせください。 


定期点検の内容 

項 目 

内 容 

送油経路の点検- 
掃 除 

参定油面器•ストレーナの掃除 参油タンクの水抜さ 

参送油経路の油ちれ 

機能部品の点検- 
確 認 

参電気配線-安全装置のはたらさ 参操作部品-動<部品のはたらさ 

消耗しやすい部品 
の点検•交換 

参点火ヒーター、燃焼リング、ク□スマット、ゴム製送油管 

掃除*点検*整備 

V 

参本体内部、燃焼用送風機 参各接続部のパッキン 

参煙突の接続、つまり 





















国故障.異常の見分けかたと処置方法 

故障•診断チェック表 


処置をおこなっても改善されない場合や、原因び特定できない場合や該当する現象びない場合は、 
お買い求めの販売店までご連絡ください。 


\ 現象 

原因 \ 
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二） 

< 

、 

処置ち法 

電源プラグをコンセン 
卜に差し込んでいない 

〇 









電源プラグをコンセントに 
差し込んで<ださい 

停電した 

〇 

EE 0 





〇 

EEB 




停電復帰後点火し直して< 
ださい 

対震自動消火装置び 
作動した 


〇 

EE 5 




〇 

EE 5 




定油面器の1」セツトボタンを巧し 
てから巧点义操作をしてください 

油タンクに水び入つ 
ている 


〇 

EEP 

〇 



〇 

EEB 




水混入の灯油をすっかり抜 
いて<ださい 

油タンクに灯油びな 
し、 


〇 

E り 

〇 



〇 

EEB 




巧油を入れてください 

不良な油を使用した 


〇 

〇 

〇 





〇 

販売店にご相談ください 

配線不良びある 

〇 


〇 

〇 


〇 



〇 

// 

コント□ーラー不良 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 



〇 

// 

ねじ類の締めつけ不良 
組み立て不良 





〇 


〇 

〇 


// 

電磁ポンプ不良 


〇 

E り 

〇 

〇 

〇 

〇 

EEB 



〇 

// 

点乂ヒーター不良 


〇 

EE ? 








// 

煙突のドラフトび強 
すざる 



〇 

〇 


〇 



〇 

ドラフトレ ギユ レーターを 
取り付けてください 

使用環境（ドラフトなど） 
の変化 









〇 

] 〜2時間強燃焼して<だ 
さぃ 


参燃焼中 r カチカチ」音がすることがありますが、電磁ポンプの運転音で異常ではありません。 
•表中の ff 表示は、「デジタル表示」（エラー表示)を示します。 






























圓故障.異常の見分けかたと処置方法 


デジタ J レ表示(エラ ー 表示)の見方 


ス I -ーブの運転中に異常び起こり消火した場合、下記のよラに、デジタル表示部に r エラー表示」 しますの 
で処置をして < ださい。 


フーま71^ 


原 


因 


処置ち法 


E 


[ 


IJ 


参運転中に電源び切れました。 

参タイマー点火待機中に電源び切れました。 


参電源プラグの差し込みを確認し、 
再点火操作をして < ださい。 


EE 


りレームサー S スタび断線しました。 


参販売店まで連絡して < ださい。 


EE 3 


IzE 


参ス I -ーブにな油びさていません。 

参点火安全装置び作動しました。 

•J (ーナーサー S スタび断線しました。 

参対震自動消火装置び作動しました。 


参灯油を入れて < ださい。 

( 恼使脯の糊」の I 撤由のしかた I 参勵 
参原因不明の場合は、販売店まで 
連絡してください。 

参作動した原因を取り除さ、再点 
火操作をして < ださい。 


EE ら 


参ス I -ーブにな油びさていません。 

参運転中に消火しました。 

•J (ーナーヴー S スタび断線しました。 


参灯油を入れて < ださい。 

( 恼使用前の華樹の I 織由のしかた I 参照) 
参原因不明の場合は、販売店まで 
連絡してください。 


参室温び36むじ(上になりました。 


n 


EE El 


参燃焼用送風機び故障しました。 


参室温び下びるのを待って、再点 
火操作をして < ださい。 

参温度調節をしてください。 

参原因不明の場合は、販売店まで 
連絡してください。 _ 

参販売店まで連絡して < ださい。 


回回 


参スタート時、バーナーび高温でした。 
•) (ーナーサー S スタび短絡しました。 


参販売店まで連絡して < ださい。 


回回 


参ス I -ーブにな油びさていません。 
参着火ミスを2回しました。 


参灯油を入れて < ださい。 

( 恼使用前の準備の I 撤由のしかた I 参照) 
参販売店まで連絡して < ださい。 


画部品交換のしかた 


/- 

A 、、 T *!- 

★分解修理の禁止 

ル江局 

故障、破損した！5使用しないでください。 

不完全な修理は、危険です。 分解禁止 

J 


短期間に消耗する部品は特にありませんび、ガラス炎筒、定油面器、燃焼 U ング、点火ヒーター、パ 
ッキンなどの交換部品び必要な場合は、お買い求めになった販売店にご相談ください。 

参部品交換の際は、必ず純正の補修部品をお使いください。純正の部品け外を使用して万一故障や事 
故び発生した場合、当社は責任を負いかねます。 


不完全な修理はを険です。修理をお受けになる場合は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会でおこな 
う技術管理講習会修了ち(石油機器技術管1里±)などのいる販売店で修理されることをおすすめします。 





































































































回保管(長期間使用しない場合) 


参ストーブを保管する場合は、 「じ J 点検•手入れ」 の項を参照して、ストーブの手入れをしてから 
保管して<ださい。またいたんでいる箇所は修理をしてから保管して<ださい。 

参格納-保管場所は、湿気-火気-高温などの悪い影響のおよびにくい所であって、しかちス I -ーブ 
の上には重量物をのせたり、人びのったりしないよラ配慮してください。 


1 ス I ブを長期間使用しないで保管するときは、おず電源プラグをコンセントか5巧き、油タンクの 
バルブを閉めてください。 



ストーブを使用する季節び終り格納するときは、油タンクの灯油を市販の給油ポンプで全部巧き取り、 
定油面器のストレーナーも取り出して灯油で洗をしてください。 （ r 回点検-手入れ」の I 定油面器の 
スト レーナ I 参照） 


-お願い- 

油タンクのな油を巧くときは、送油管のな油を完全に巧いてください。灯油が残っていると翌シーズ 
ンに使用するとき、つまつて I 灯油び流れなくなります。 


3 ス I ブや油タンクの表面をふいてください。 

参固くしぼった請れ雑巾や、薄めた中性洗剤で巧れを取り、乾いた布で水気をみき取ってください。 
参シンナー、ベンジンなどでみくのはおやめ<ださい。塗装び変色したり、を険です。 


4本体にほこりがたま！5ないよう、適当なカバーをかけてください。 

C P 巧属品と r 取扱説明書-工事説明書」- r 保証書」も紛失しないよう同時に保管してくださし、。 


圆仕様 


型式の呼び 

HR -650 B 

起 写 

貨 里 

約2 Ik 目 ' 

種 類 

半密閉式石油ストーブ•ポット式 
強制通気形•自然対流形 

電源電邸び周波数 

] 日日 V 加/日 OHz 

定槪肖費電力 

点义時24日/24日 W ’ 燃焼時 14/16 W ’ 待機時 2.2/2.1 W 
最大日80/日8日 W (点义初期に短時間発生） 

点火ち式 

電気点义 

使用燃料 

1 灯油 （ J 侶]号） 

煙突の呼び径 

]0日圆 

燃焼状態 

最大 

最 ル 

電流ヒューズ 

5 A 

燃料消費量 

9.35 kW (0.909 L / h ) 

2 .日 4 kW (0.198 L / h ) 

巧今な罢 

巧震自動消义装置、点义安全装置 

発熱量 

33日7 日 kJ/h 

7334 kJ/h 

夕王な直 

停電安全装置、燃焼制御装置 

熱効率 

69.0% 

69.0% 

附属品 

置台 (1 個)、ゴム製送油管 (1 本) ( Im ) 

ホースノ（ンド (2 個）、天板ガードり個） 
ガード遮熱板 （1 個） 

置台用止めねじ （2 本)、木ねじ （ 1本） 

暖厉出力 

日' 45 kW 

l '41 kW 

外形寸法 

高さ593圆、幅700圆、奥行410圆（置台を含む） 


表の熱効率は、煙突の通気力（ドラフト）が、強燃焼時- 6 Pa (- O . BmmHsO ) 、微少燃焼時- 3 Pa (- O.Smm 
HsO ) で、使用した場合です。 

\ __ 


■送油経路図 


■配線図 











































































































































圆アフターサービス 


保証について 


参添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。記載 
内容をご確認のうえ大切に保管してください。 

参保証期間はお買い求めの曰より1年間です。 


修理を依頼ずるとき 

参 r 国] 故障•異常の見分けかたと処置方法」 に従って、お調べください。直らないときは、ご使用を中止 
し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

参ご連絡いただきたい内容は次の通りです。 

① 品名…半密閉式石油暖房機伴密閉式石油ストーブ） 

② 型式の呼び… HR- 日已□巨 

③ お買い求め年月曰 

④ 故障の状況(でさるだけ具体的に） 

⑥おなまえ，おところ，電話番号 

参修理に際しましては、保証書をご提示<ださい。保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださ 
ます。 


•保証期間び過ぎているときは、修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料で修理させていただ 
さます。 

参修理料金は、技術料，部品代，出張料などで構成されています。 


この取扱説明書-工事説明書および本体に表示されている禁止事項-を意事項および通常使用に反し 
て使用された場合の故障、事故につさましては、保証いたしません。 


補修用性能部品について 

♦半密閉式(煙突式)石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後7年です。 

参補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居される場合 


•このス I-ーブは電源周波数加、日〇 Hz とち同一仕様です。 

参電源周波数の異なった地域への転居でちそのままお使いいただけますび、高地への転居、高地からの転 
居は再調整び必要ですので別紙の お客様相談窓□-覧 までご相談ください。 


/ - 

A 注意 


★分解修理の禁止 


故障、破損した！5使用しないでください。 

不完全な修理は、を険です。 分解禁止 

J 


故障-修理の際の連絡先 

アフターサービスについてねか5ない場合は、お買い求めの販売店、または I ぉ客様相談窓 (別 
紙参照)までお問い合わせください。 




























画据付け-移設について 


据付け-移設工事は販売店に依頼する 

参据付けや移設工事は販売店または据付業者に依頼し、お客様ご自身では、おこなわないでください。 


据付け場所の選定及び標準据付け例 

参据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準などの法令の基準びあります。 I 工事編 I 
の 「 LU 安全のために 必ず お守りください」 をお読みになり、販売店または据付業者とよくご相談して 
<ださい。 

参標準据付け例 については28ページを参照してください。 


_ 据付け後の確認 _ 

参据付けび終りましたら、もう一度、 I 工事 編 I の rpn を全のために必ずお守りください」 をお読みになり、 
d 工事 ill ] に記載されている通り据え付けられているかどラかを確認してください。 


_ 試運転 

参試運転は、販売店または据付業ちとご一緒に必ずおこなってください。 





ri 4 i 使用前の準備」 の 給油のしかた]、 G な义前の準備と確認] に従って運転準備をしてください。 


2電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 


1「固使いかた」 に従って運転してください。 

2ネリ期運転時の異常現象 

^参開捆して始めて使用したとき、防鐘油または塗装やほこりび乾燥したり焼けたりすることによって、スト 
-ブから約20分間位、煙やにおいび出ることびありますび、ご使用にはまったく支障はありません。 

参送油管の途中び山形になったり、ちつれたりしていますと、送油管の中に空気びたまって油び流れない 
ことびあります。「团 使用前の準備」 の I 給油のしかた 1曇ち左み にがって巧油管の中の 
空気を抜いて < ださい。 



正常運転の目ま 

参正常運転時のノ（ーナーの炎の色は、黄乂びとさどさまじる青炎です。 


お願い- 

煙突の設置条件び悪いと、黒煙を出して燃えたりガラス炎筒び曇ったりします。また、とくに春先や 
秋□でが気温が高い時期には、ドラフトが不足して点义時ににおいがすることがあります。煙突の設 
置を点検し、 


工事 編 I 「回 煙突の取付け」を参照して正しく煙突を設置してくださし、。 


消义の手順 


r 旧 I 使いかた」 の [消火のしかた I に従って消火をしてください。 












































工事編 


設置工事の前に、この工事編をよくお読みのうえ正しく据付けてください。 

なお、この取扱説明書•工事説明書は、工事終了後におずお客様にお渡しくださし、。 


のを全のために必ずお守りください 

参ここに示した事項は、 ZL 警告、/^を意に区分しています。 


A 警告 

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者び、またはその作業後の不具合 
によって使用者び死 t 、 重傷を負ラ可能性、または火災の可能性び想定される内 
容をおしています。 

/ K 注忌 

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者び、またはその作業後の不具合 
によって使用者び傷害を負ラ可能性や物的損害の発生び想定される内容をおして 
います。 


参イラスト（まんび）の横にある〇マークは 「禁止」 、〇マークは r 指示」、么 マークは r を意」 を表しています。 


么警告 

★据付けや移設は、販売店へ依頼または据付業者が 
おこなって < ださい。 

お客様ご自身で据付けや移設をされ、不備びあると感電や火災の原因になります。 


〇 

指示 


★据付けは义災予防条例、電気設備に関ずる技術基準 
などの法令の基準を守っておこなってください。 


〇 

指示 


★屋内排気禁止 


屋内に排気すると排ガスび室内に充満して 
を険です。 

必ず屋外に排気してください。 



0 

禁止 


★煙突を確実に接続 


煙突を確実に接続し、しっかりと固定してください。 

風、振動、衝撃などで外れたりすると運転中に排ガスび室内に漏れてを険です。 


〇 

指示 


































































4 己 cm じし h 
(煙突の周囲) 


3 品 m 




1 bOcm 
W 上 ' 


4 己上 
(煙突の周囲) 


□ 


可燃物 


'//////////////////////////// 痛 

可燃物 


A 注意 


★次の場所には据付けない 

义災や予想しない事故の原因になります。 

参水平でない場所、不安定な場所 
参不安定な物をのせた棚などの下 
参可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所 

参燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入□のない場所、または換気のおこなえない場所 
参付近に燃えやすいちのびある場所 
参階段、避難□などの付近で避難の支障となる場所 
参防火対策をしていないマントルピース内 
参温室、飼育室など人のいない場所 

参フ□ンガス、塩化水素ガスなどの八□ゲン系化合物のガスや溶剤を使用している、 

理•美容院、メッキ•塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場 

塩素ガス等の影響により鐘び発生することびありますのでご使用はさけてください。 

参塵やほこりのをい場所 

燃焼用送風機のファンにほこりびつまり、異常燃焼を起こすおそれびあります。 


★可燃物との距離を離ず 

ストーブ及び煙突か！5周囲の可燃物までの離隔距離は火災予防条例で規定されてい 
ますので図のよラにして < ださい。 

参 A • 目寸法は、煙突と可燃物との離隔距離 (4 日 cm け上)でち規制されます。保守- 
点検ち考慮し可燃物との離隔距離び長< なるよラに設置して < ださい。 

参ストーブ側面と可燃物は 30 cm じ(上離してください。 

参 A 寸法巧 0 cm じ(上)は、ガード遮熱板を取り付けることで、 20 cm まで近づけることび可能です。 

参ス I -ーブは、附属の置台の上に据付けてください。 

参ストーブの上に物び落下しない場所で使用してください。落下物により火災び起きるおそれびあります。 
参家具等からは充分な距離を離してください。（熱で変形や変色、自然発火することびあります。） 

可燃物 


〇 

距離 


0 

使用禁止 
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可燃物 
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可燃物 

















































































丘]ま全のために必ずお守りください 


めびね石 


1 OcmLU 上 


「地区により 
異なること 
があるので 
火が予防菜 
例を参照す 
'る。 


W _灯 IX 

]留\ 


★家屋貢通部のま意 


参煙突び可燃性の壁などを貫通する部分は、必ずめびね石を使用して 
ください。 

参ル屋裏、天井裏などにある部分は、金属け外の不燃材料で防火上有 
効な被覆をおこなつてください。 

参可燃性の壁、天井、ル屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付 
近では、煙突の接続はしないで<ださい。 


★煙突の固定 


参煙突は、風や振動などで倒れないように、支え金具や支え線などで 
固定してください。 

参煙突は、 ] .日 m 〜2 m おさに固定金具(市販品)で固定し、自重を支 
える部分は、支えまたは吊り金具で堅固に支持してください。 



標準据付け例 



ちえ金具 
1 已 cmliLh 


まえ文は 
^吊り金具 


-お願い- 

参煙突の先端か! 5 水平距離 1 mL ソ内に建物の軒び 
ある場合は、その軒か！ 5 即 cmLU 上高くすること。 
煙突の先端か 51 mlU 内に建物の開□部（窓な 
ど）びないこと。 

参 （《）45 cmLU 上の寸法は、煙突が本体か！ 5 1.8 m 
を超える場合は IScmlU 上とする。 


※可燃物か5 
4己 cmlU 上 


〇 

距離 



る厚〇 
す〇と 
通よこ 
貢壁い 





























































油タンク 


基礎 

/ 




///////// 

屋外用油タンクの設置図 


★ゴム製送油管の屋外使用禁止 


ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。 
ひび割れを生じて油漏れの原因になります。 


0 

使用禁止 


★煙突の点検 

据付けび終ったら、ちラー度点検してください。 

次のよラな取付けは危険であったり、不完全燃焼をおこすおそれびあるので、必ず修正 
してください。 


〇 

確認 



★油タンクとの距離を離ず 


参油タンクはス I -ーブより2 m じ(上離して据付けるか、防火上有 
効な遮へいを設けて < ださい。 

参屋外タンクでの使用を前提とし、附属のゴム製送油管の長さは 

] m です。 別売のゴム製送油管 仪11070 日 1 已•長さ 3 m ) をご 

使用 < ださい。 

参 油タンクは、熱•振動-衝撃のかない場所に据付ける。 

参据置式油タンクは、不燃材の床上に据え付けること。 

床置式の油タンクは、たたみ-じゅラたんなどの上に据付けな 
いこと。 

参 油タンクの送油バルブ(油の出 □) と本体の送油管との落差は 30 
cm じ Lb になるよラに置いてください。 

オイルへッド面との落差は、最大 2.5 mlU 下にしてください。 
油が定油面器よりあふれ出ることがあります。 


A 注意 


I® 上 

Tm 下 —^ 
け拭 

















































































































1] 開こん 


開こんの際の注意 


1 包装箱から製品を傷つけないよラに取り出し、包装材などを取り除いてください。 

2 その他お使いになる前に、製品の輸送中に生じたルねじのゆるみや、はずれなどびないかを調べてく 
ださい。 


_ 附席□口 < L 取扱上の注,音、 _ 

参置台 1 個： ス I -ーブの置台として必ず使用してください。 

参置台用止めねじ 2 本： ストーブと置台との固定に必ず使用してください。 

参天板ガード 1 個： 火災予防のために必ず取り付けてください。 

参ゴム製送油管(長さ 1 m ) 1 本： 給油コックとストーブとの接続に使用してください。 

★屋内タンクをご使用の場合は、 別売ゴム製送油管 峰1107091 已•長さ 3 m ) を使用してください。 


参ホースバンド 2 個： ゴム製送油管の締め付けに使用してください。 

•おー ド遮熱板 1 個： 側面との距離びないとき、前面ガードに取り付けてください。 
•木ねじ 1 本： ルームサーミスタを壁などに固定する場合に使用してください。 










豆据付け 


据付け場所の選定 


参据え付けについては火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準びあります。 

I 工事 編 i rPH を全のためにおずお守りください」 をお読みになり販売店または据え付け業者とよくごネ目 
談ください。また、 r 標準据付け例」 については、 27 ぺージを参照してください。 

1巧面 

参ストーブを据え付ける床面は、強い振動や衝撃びなく、ストーブの重量に充分耐え、安定している 
ことび必要です。 

参ストーブは、水平になるように置いてください。ス I -ーブを水平に置きませんと、異常燃焼や巧震 
自動消火装置の誤作動の原因になることびあります。 

2可燃物との距離 

参附属品のガード遮熱板は、壁面の可燃物の温度を上げないために必要ですので、 20 cm まで可燃物に 
近づける場合は、必ず、前面ガードの可燃物に近いちに取り付けてください。 (32 ぺージ CBS 


遮熱板の取り付け 


ガード遮熱板を取り付けない場合は、ス I -ーブ側面と可燃物との距離は 30 cm け上離してください。 

3煙突の設置 

参煙突は必ず屋外へ出してください。出さないとガス中毒事故を起こすことびあります。 

参煙突のドラフトび強い場合は、ドラフトレギユレーターを取り付けてください。 

参煙突を設置するところと、ス I -ーブを据え付けるところの、ネ目互の距離関係をよく配慮して < ださい。 

4落下物のを険のない場所 

参ス I -ーブに物品び落下する可能性びあるとさは、その落下の可能性びある物品を取り除くかまたは 
落下の可能性のないよラに処置をしておいてください。 

5コンセントの位置 

参交流100ボルトの電気のコンセントび、どこにあるかということもよく考慮してください。歩行者 
び、電源コードをひっかけないよラにしてください。 

0暖房効果について 

参ストーブの対流熱と放射熱で、暖房び最ち効果的にでさる場所を選んでください。 

7燃焼用空気について 

参ストーブを据え付ける場所には、下部換気□および上部換気□を設けてください。 

参ストーブは充分に換気びでさ、可燃性ガスび発生しない場所または、たまるおそれのない場所に据 
え付けて < ださい。 







固据付け 


据付け方法 


ヒートエレメントの取り付け 


• r ヒートエレメント」 は、下図のように、熱交換器内に正しく装着されているか確認してください。 




参ヒートエレメントを 
熱交換器に入れます。 



♦ヒートエレメントを 
熱交換器の図の位置に 
のせます。 


必ずこの位置に 
設置してください 



燃焼筒ふたの取り付け 


(臭気の原因となるため正しく取り付けて < ださい。） 


参 r 燃焼筒ふた」 は、ち向性びあります。ふたの上面の表示に従って正し 
く取り付けてください。 

取り付け後はみたび浮かないよラに(パッキンをなつかせるため)上か 
ら必ず押しつけてください。 

浮いていると排気ガスび室内に漏れ、においびでます。 


天板ガードの取り付け 


お巧筒ふた 



参附属品の r 天板ガード」 を取り出して本体に取り付けて<ださい。スト 
ーブをご使用になるときは火災予防のためにも、必ずこの r 天板ガー 
ド」 を取り付けてからご使用ください。 


ード遮熱板の取り付け 


•このス トーブは発熱量び大さいため、前面から特に強い放射熱を出し 
ますので、可燃物との間には、充分な距離び必要です。 

参ガード遮熱板は、壁面の可燃物の温度を上げないために必要ですので、 
20 cm まで可燃物に近づける場合は必ず前面ガードの可燃物に近いちに 
取り付けてください。 

参ガード遮熱板の取り付けち 

ガード遮熱板をち図のよラにガードに取り付けて、上下4箇所のつめ 
を巧り曲げて固定してください。 

-お願い- 

力'- ド遮熱板を取り付けない場合は、ストーブ側面と可燃物との距 
離は 30 cmL ソ上離してください。 

特に家具などは強い放射熱を長時間受けると、狂いを生じますか！5、 
を意してください。 

なお、取り付けの際は保護シート(青色)をはがしてください。 


天板ガード 



4本目のガードにひっかけて、 
つめを巧げる 



























































































，ストーブ本体 


脚固定板 
ねじ 
置台 


(後ろ側） 



置台の取付けと水平調節 


参 r 置台」 の上にス I -ーブを据えてから、ス I -ーブ床面の4箇所の 「調節 
脚」 で 、 r 水平器」 を見なびら水平になるように調節してください。 
(調節脚は、前、後で大きさび違っています。） 

参本体側面についている水平器を上から見て、水平器のおちりび丸いマ 
ークの範囲内にあるときび水平です。 

参ス I -ーブと r 置台」 を、附属の止めねじ （2 本)で、必ず固定してくださ 
い。 

参 置台には前後びあります。曲線部分び前側になるように取り付けてく 
ださい。 


油タンクの組立てと据付け 


★油タンクの据付けについては、各地の火災予防条例に従ってください。 

参29ページ [_ ★油タンクとの距離を離す I を参照して据え付けてください。 


ゴム製送油管の取付け 



© 




参油タンクの送油ノ くルブまたは、給油コックなどの油の出 □ 

とストーブの送油管に、附属または別売のゴム製送油管を 
差し込み、附属品のホースバンドで締付けて < ださい。 

参送油管の上には重量物びのつたり、巧れ曲びつたり、空気た 
まりびできるような形状にならないようにご配慮ください。 

♦規定の送油管け外は使用しないでください。 

参ゴム製送油管は油タンクを屋外に設置する場合は使用しないでください。 

参ゴム製送油管の取り付けは、曲げ半径びルさかつたりねじれたりするとゴム内部に圧力び加わり、短時 
間でヒビ割れなどび発生し、油漏れの原因になります。 

曲げ半径は最低でも100 mm じ(上になるよう、またねじれのないよう設置してください。 

参ゴム製送油管は紫外線に当たると劣化び早くなります。でさるだけ曰光の当たらない場所を選んでくだ 
さい。 

♦ゴム製送油管は、時間とともに劣化しますので、定期的に点検してください。 

2年に]度は新しい物に交換されることをおすすめします。 

参油タンクを屋外に設置する場合は、必ず金属製送油管(外径0 8の銅管)を使用してください。 

♦金属製送油管で配管する場合は、切断や加工時の切りくずや切り粉をきれいに取り除いてか! 5 配管して 
ください。切りくずや切り粉が配管内に入りますと、ス I プの故障の原因になります。 
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節 

調 



〔水平器を上から見た図〕 
















































































































固据付け 


電源コード 


参電源コードは傷つけたり、束ねたり、無理に曲げたりしないでください。また足でひっかけたり、重量 
物びのって破損しないよラにご配慮<ださい。火災の原因になります。 

参 AC 100 V 電源を使用してください。 ] 00 V じ(外の電源を使ラと、電気部品び故障したり、発火すること 
びあります。コンセントは、雨や水のかからない場所に設置してください。またコンセントび傷んだり 
差し込みびゆるいときは使用しないでください。感電-ショート-発火の原因になります。 


ルームヴー ミスタの配線（移動) 


参ス I -ーブ背面のルームヴー S スタを床面から]〜1.日 m の位置に取り付けてください。 （ U — ド線の有効 
長さは 2. 日 m です。） 

参ス I -ーブの設置場所や周囲の状況によっては、お部屋の室温調整びラまくいかない場合びあります。 
このよラな場合には、ルームサー S スタの位置を変更してください。 


-お願い- 

リード線が、煙突にふれたり、踏んだり、引っかけたりしないよラに 
配線してください。 


参附属品の木ねじで固定する場合は、木ねじを壁にねじ込んでから 
センサーケース裏面の穴に木ねじの頭を通して取り付けてください。 
参木ねじを使用でさない所では、市販の両面粘着テープで壁や柱に 
貼付けて < ださい。 


姻 

















互煙突の取付け 


煙突の径 


にのストーブの煙突の呼び径(外勧は] 0日 mm です。 


煙突の弓 I さ出し位置の変更 


•このス\ -ーブは煙突の設置状況に応じて、本体ち側からでち、本体左側からでち取り付けび可能です。 
取り付け位置の変更は次のよラにおこなってください。 


1 煙突取付□を固定している4本の 
ねじをはずし、中のパッキンを損 
傷しないよラに煙突取付□をはず 
してくださし、 



2 排気□キヤツプを固定している4 
本のねじをはずし、中のパッキン 
を損傷しないよラに排気□キヤッ 
プをはずして < ださい。 



3 煙突取付□はス I -ーブの外側に切 
り欠さ部び向 < よラに組み替えて 
<ださい。 



煙突内の結露水凍結防止について 


参厳寒地区では、屋外の煙突内結露水び凍結しみさびれることびありますので、充分にミ主意してください。 
1屋内の横引きは、でさるだけ短くしてください。 （2 本じ(内） 

2 立上げ部の接続は、 T 曲びりを使用してください。さらに、水抜き巧 （0 日じ(上)をあけていただくと 
効果的です。エルボの使用は絶対におやめ<ださい。 

〇屋外の横引きは設けないでください。 


煙突の横引き、立上がりの標準寸法 


参煙突の寸法と通気力（ドラフト)値は、ほぼ次の図表の通りです。 

通気力（ドラフト ） -Pa (- mmH ぶ） 


も 

巳 

わ 


A =] 曰0、巨=230、 C =]60 程度 

6 (0.6) 




C 

A =] 曰0、巨=230、 C =330 程度 

9 (0.9) 


上り勾配 

A 

A =]60、 巨=60、 C =270 程度 

13 (1.3) 



単位 ： cm 

A =]60、 巨=60、 C =440 程度 

17 (1.7) 


(ミ主)通気力（ドラフト）とは、煙突を通じておこる排気ガスの流動を意味し、この流動を誘起する圧力差を 
通気力（ドラフト）と言います。 


















































































囲煙突の取付け 


煙突先端（トップ)の位置 


1煙突トップは、屋根面から垂直距離日 0cm け上離す。 

2 トップから水平距離] m け内に隣接家屋などの軒びある場合は、さ 
らにそれより日 0cm じ(上離す。 

〇窓などの開□部からは] m じ(上離す。 


トップ 



煙突トップのおが 


参煙突の屋外のトップ(先端)は H 形か、 AA 形を使用して、逆風や雨雪の流入を防いでください。 

可燃物との距離 


参煙突は木材など可燃物から、次の距離を離してください。 

-煙突びス I -ーブから ].8 m け内 . 4日 cm け上 

-煙突びス I ブから ].8 m こえる1日 cm じ(上 


ドラフトレギユレーター 


参風の強い地域及び建物の関係で煙突を高くする場合には、燃焼を安定させるために、ドラフトレギユレ 
一夕一(市販品）を使用してください。 

(特殊な設置の場合は、取付工事店にお問合わせをお願いします。） 


通気力（ドラフト） 
-Pa (― mmHsO) 

最大熱効率 
(%) 

左の通気力（ドラフト)値にほぼ等しい 
煙突の長さと配置の例 (cm) 

煙突取付け図 

曰（□.日） 

69.0 

A=]60 、 巨 =230 、 C=] 巨 0 程度 


9 (0.9) 

67.0 

A=]60 、 巨 =230 、 C=330 程度 


己 

4— ► 

C 

A 

’ 

13 (1.3) 

66.0 

A=] 曰 0 、 巨 = 曰 0 、 C=270 程度 

\ 



上雨配 

1 

17 (1.7) 

65.1 

A=] 巨 0 、 巨 =60 、 C=440 程度 

姓）通気力（ドラフト）とは煙突を通じておこる排気ガスの流動を意味 
し、この流動を誘起する圧力差を（ドラフト）と言います。 






表の熱効率の測定は表示の図に示す位置でありますび、実際には、例えば B 部の中間で室内と室外の 
境になれば、煙突か！5放射熱が引きつづいて室内に出ますか5、熱効率は表の数値 lU 上により良くな 
0ます。 

ドラフトレギュレーターを A 部または B 部に設ければ、通気力 （ ドラフト)が強い場合は任意に弱める 
ことびでさます。 














































集台煙突利用の際の差し込みかた 


参集合煙突を利用するときには、図のよラな差し込みかたをしてください。その際、必ず設置ち法などに 
ついて 専門業者にごネ目談してください。 



条例に関する事項 


参煙突の取付けについては、各地区の火災予防条例に従って<ださい。 


_ 煙突の取付け図 

参取付け図は、28ページ ■醒 Iな日 の迎睡 を参照してください。 


_ 積雪地域での取付け位置 

参積雪地域では、煙突先端（トップ)び、積雪でみさびれないよラな位置に取り付けてください。 


固試運転 

参ス Iブの据付け工事び終わりました!5、試運転を使用をとご一緒に必ずおこなってください。 

使用をに運転方法はちちろんのこと、日常の点検•手入れの方法、定期点検、故障•異常時の処置方法、 
連絡先等をお教え願います。 

• 取扱編 I 2 日ページ I 試運転 I に従って、運転準備、運転、消火の手順の試運転をおこなってください。 


岛廃棄ずるとさのミ主意 

参ス トーブを廃棄するときは、おず'灯油を巧いてくださし、。 
リサイクルの支障となります。 













































































愛情点検1 

A f 午ス估™/ T 、 i 陆ホ呼つ1 づ/ゎ1参煙突式スト—ブの補修舟性能部品の 

★長年 C 使用の煙突式スト-ブの点検を！ 保有期間は、製造打切り後7年です。 

の 

ご使用の際 
このよラなことは 
ありませんか 

♦油ちれずる。 

♦点义しにくい。 
♦強いにおいがずる。 

♦炎が異甫に黄色い。 
♦運転中異常な音がする。 
•その他①異萬•故障がある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
コンセントか5電源プラ 

グを抜いて、おず販売店 
に点検-修理をご依おく 

ださい。 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。 


/ 

型 式 

HR -650 B 

お買いホめ年月日 

年月 曰 

お買い巧め店名 

V 

(電話番号） ( ) 一 

J 


株式会社 K 3 KS 

ホームぺージ http :// www . toyotomi.jp 

本社 干4曰 7-08 已已 

名古屋市瑞穂区桃園町已番17号 
フ U - コール 0] 20-] 04-]已4 
TEL く〇已2〉822-] ] 44 
FAX く〇已2〉 822-2742 






















